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INFORMACJA 
o decyzji PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z dnia 30 stycznia 2020 r. 
nr 0PO.4210.7.2019.2020.JPi 


W dniu 18 stycznia 2019 r. na wniosek MS Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 
który wpłynął 18 stycznia 2019r. do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia pierwszej taryfy dla ciepła. 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego wystosowane zostały do 
Przedsiębiorstwa wezwania o usunięcie braków formalnych i błędów merytorycznych. 
Ostatecznie w odpowiedzi na wezwania, Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o umorzenie 
postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, uzasadniając to faktem złożenia 
wniosków o cofnięcie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

Spełnione zostały przesłanki do umorzenia prowadzonego postępowania administracyjnego 
przewidziane przepisem art. 105 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i postępowanie to zostało umorzone 


w całości, jako bezprzedmiotowe. 


Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 


z upoważnienia 


DYREKTOR 
Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Poznaniu 
/-/ 


Irena Gruszka 


